Mini-Scooter S - MS-305 

SGS$ geprüft - EN 14619 

Material: Aluminium mit Stahl-Gabel 
Gewicht: 2,75 kg 

Max. Belastung: 50 kg 

Reifen: 5” PU 

Farbe: silber 


# 600 02801  VE=5 Stück 


Mini-Scooter $ - MS-305 


SGS approved - EN 14619 


Material: aluminium with steel fork 
Weight: 2.75 kg 

Max. Load: 50 kg 

Wheels: 5“ PU 

Colour: silver 


#600 02801 Unit = 5 pieces 


l KEINE LAGERWARE NOT IN STOCK 


Nur Container-Lieferung möglich Container orders only 
f ) Keine Ersatzteillieferung No spare parts 


Griffe für Mini-Scooter Grips for Mini-Scooter 
# 620 006 01 # 600 006 01 
Bremse-Schutzblech Brake-Fender 
#620.05400 5” #62005400 5” 
#620.056 00 6” #620.05600 6” 
#620.05700 6” #62005700 6” 
Rollenlager (4 Stück) Bearings (4 Pieces) 
#62001801 ABECS #62001801  ABECS 
#62001901  ABEC7 #620. 01901  ABEC7 


Tragetasche für Mini-Scooter 


#600 01400  blau-schwarz 


Bag for Mini-Scooter 


#600 01400  blue-black 
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